Prof. Dr ANTONI 


WORSKI 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ 


przeżywszy lat 74, po długiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 20 grudnia 
1976 roku 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rako- 
wickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we 
czwartek dnia 23 bm. o godzinie 10, o czym zawiada- 


miają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, BRAT Z RODZINĄ, SIOSTRZENIEC 
Z ŻONĄ I SYNEM. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dn. 22 bm. o godz. 8.30 


w kościele paraf. św. Krzyża. 


MIEJBCIE PREBBEIEBIORSTWO 
USLUGE KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punit Usługowy Nc 1, Ralne=ieka 28. tal. 579-21 
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